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FOR RELEASE: APRIL 20, 1978 World authority on high blood 


pressure awarded Loyola Medal. 


Montreal, Quebec, April 20, 1978 ~~ Dr. Jacques Genest, 
renowned for his contributions to the study of high blood pressure, was 
awarded the 1978 Loyola Medal last night at a black tie dinner at 
the Engineers Club of Montreal. 


Inaugurated in 1961 as a permanent tribute to outstanding 
leadership and achievement on the Canadian scene, the Loyola Medal is 
awarded by the Loyola Alumni Association to individuals "whose character, 
philosophy and contributions have enriched the heritage of Canada and 


humanity." 


Previous medal recipients include the late Governor- 
General Georges P. Vanier, Senator Thérése Casgrain, Paul-Emile Cardinal 


Léger, Mayor Jean Drapeau, Rev. Bernard Lonergan, S.J. and Dr. Hans Selye. 


The study of hypertension has come to be identified with 
Montreal-born Jacques Genest, director of Hétel-Dieu's Clinical 
Research Institute of Montreal. His studies documenting the inter- 
relationship between physiology and hypertension are recognized 
internationally as are his contributions to the broader issues of 


the social and ethical aspects of medical care. 


Dr. Genest received his M.D. from the Université de 
Montréal and did post-graduate work at H6tel-Dieu in Montreal, Johns 
Hopkins Hospital in Baltimore and the Rockefeller Institute and the 
Rockefeller Hospital for Medical Research in New York City. 


He has received numerous honours and awards and was made 


a Companion of the Order of Canada in 1967. 
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A PUBLIER LE 20 AVRIL 1978 Médaille de Loyola accordée 4 une auto- 
rité mondiale en mati@re de haute pres- 
sion sanguine. 


Montréal, Québec, le 20 avril 1978 -- Le Dr Jacques Genest, re- 
nommé pour son apport 4 1'étude de la haute pression sanguine a recu la 
Médaille de Loyola pour 1978 hier soir 4 l'occasion d'un dfner d'appa- 
rat offert au Club des ingénieurs de Montréal. 


Inaugurée en 1961 comme hommage permanent rendu aux initiatives 
et aux réalisations survenues sur la scéne canadienne, la Médaille de 
Loyola est accordée par 1'Association des anciens de Loyola aux personnes 
"dont la personnalité, 1a philosophie et les travaux ont enrichi 1'héri- 
tage du Canada et de I ‘'humanité." 


Au nombre des récipiendaires précédents de cette médaille on 
compte le regretté Gouverneur général Georges P. Vanier, le Sénateur Thé- 
rése Casgrain, le Cardinal Paul-Emile Léger, le Maire Jean Drapeau, le 
Révérend Pére Bernard Lonergan, S.J. et Dr. Hans Selyes 


Quand on parle d'hypertension, on pense immédiatement au Dr 
Genest qui, Montréalais d'origine, est devenu le directeur de 1'Institut 
de recherches cliniques de Montréal situé & 1'H6tel-Dieu. Ses études sur 
les rapports entre la physiologie et 1'hypertension sont reconnues inter- 
nationalement tout comme son apport aux questions plus vastes des aspects 
sociaux et moraux des soins médicaux. 


Dipl6émé en médecine de 1'Université de Montréal, le Dr Genest a 
fait des 6tudes de perfectionnement 4 1'H6tel-Dieu de Montréal, au Johns 
Hopkins Hospital de Baltimore, au Rockefeller Institute et au Rockefeller 
Hospital for Medical Research de New-York. 


Le Dr Genest a regu de nombreuses distinctions honorifiques et 
récompenses et a été fait Compagnon de 1'Ordre du Canada en 1967. 
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